お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、$5居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理など アフターサービス に関するご相談は 

TEL 0120-3121-68 
FAX 0120-3121-87 

(受付日寺間）3巨己 B /9 : 00〜19 : 00 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 

TEL 0120 -3121-1 1 
FAX 0120 -3121-34 

(受付時間）9 : 00-17 : 30/携帯電話、 PHS か 
5ちご利用できまず。日曜•祝曰と年末年始•夏期休 
暇など蹲社の休曰は休ませていたださまず。 



•長年ご使用の冷蔵庫の点検を！ 



陵情点検1 






•電源コード、プラグが異常に熱い。 

•電源コードに深い傷や変形がある。 

■焦げ臭いじおいヴする。 

•冷蔵庫床面じいつち水がたまっている。 

•ピリピリと電気を感じる。 

• その他の異常や故障がある。 




の 

こんなを状は 
ありませんか 

► 

故障や事故防止のため、コン t ントな5 

電源プラグをはす’して、むす‘販売店じ、 

点検•修理をご相談ください。費用など 

詳しいことは販売店じご相談くだちい。 






J 


廃棄時にごを意願いまず。 

2001年4月施行のま電リサイクルまでは、お客様がご使用巧みのち蔵庫を廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品 
化等料金(リサイクル料金)をお支化いしザこだき、対象おを販売店や市町村に適正に引きミ度ずことが求められてし巧ず。 


お客様メモ> 

購入年月日•購入 
店召を記入して 
おいてくださし、。 
ヴービ を依頼 
されるときじ便 
利です。 



お買い上げ曰 

年月日 

お名 

N 

購入店名 

V 

電話 （ ） 


#日立ホーム&ライフソリユーシヨン株式会社 


干1 05-8410 東京都港区西新橋 2-15-12 電話 (03) 3502-2111 


艮 -SF54VM 


取扱説明書 



お名 

R-SF54VM お 


HITACHI 

Inspire the IMext 

日立冷凍冷蔵庫 


お使いになる前に 


■ 扉の平行調壁はおすみですか？ （に r S ぺ ージ) 

-調節脚じより扉の平巧調整をあこなって<ださい。 

■ 庫巧を清掃 

-しめ5せた柔5ない巧で清掃して<ださい。 


■ 運面開始をは 

-庫内が充分おえるまでに半日];1上巧なる場合があります。 
•大きめの運起音がしますが、異常ではありまだん。 


■ 自動製が機をほうとをには（に F 1日ぺージ） 

•使いはじめは氷ヴできるまでに約2 4時間ななる場合ヴあります。 
-1回の製氷個数は8個または6個です。 

(製氷皿が8個用、目個用の2種類あります。にす19ページ） 


ご不明な点は0120 ■3121-1 1にご相談<ださい。 


この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。 
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みくださし、。 

取扱説明書は保証書と共に大切に保管して < ださい。 






























































各部の名前と働き 


W 



に尹10ページ) 


ムラなくをやして fi いしく麻。 

棚の高ちを使い方に合わだて調節できます。 
(にす11ページ） 


スピード冷蔵コーナー 


食品や飲みちのを急いで;ちやしたいときじ 
(に沪13ページ） 


庫 内操作パネル 



冷蔵室温度調節 
(fCF 13ぺ-ジ） 

;令ま室温度調節 
(に F 16ページ） 

自動製氷機の自動おそう 
( に r 27ページ） 

製氷停止に 
( に r 21ページ） 

食品やがみ物を 
急いで;令やしたいときに 
( に F 13ページ） 


CZ 18ページ) 


傲](タンクにホを入れるだけで 
輔的にホ前：)り旅。 

氷の大きさをお巧みのタイプ I こ。 

( に F 20 ページ） 

急いで氷を作 U たいときに。 

( に F 20 ページ） 



才ートクール 


扉の開閉時に庫内ミ品度が上昇した場台、扉を閉じた時に 
すばやく温度復帰できます。 


うるおい、ビタミンで 
鮮阮就ち。 


扉巧 1 分上開いていると、アラーム巧鳴り半ドア状態 
をお知己せします。 （) ち蔵室•製氷室-)ちま室下段） 
解除のしかたは （(TZ 29ベージ） 


を < じ 


ご使用の前に 

を全上のごを意他、ずおホりください） --- 4 


巧し、はじめ-8 

使いかた 

冷蔵胃-10 

参スピード冷蔵 

冷凍！:-14 

参ハイスピード冷凍（急速冷凍） 

參パワフル冷凍（低温保存） 

野菜室-17 

製氷室-18 

•氷の作りかた 
参セレクト製氷 

参自動製氷/製氷停止の設を切り替え 

そのイ也機旨目-29 

♦半ドア アラーム 入/切 


も半入八 

お手入れのしかた（部品のはずしかた）- - 22 
参給水タンクのお手入れ 
参製氷おそうじ 
•給水パイプのお手入れ 
参製氷血のお手入れ 

お困りのとさ 


故障力 > な？!と思、ったら-30 

こんなときには-35 


参移動•運搬のとき 

アフターサービス 


仕様/消費電力量につし、て-37 

ノン兀ン冷蔵庫じついて/冷ま室の性能/収納できる食品の重さ- 38 
イ呆言正とアフターサービス(化ずお読みください) - 39 
お客様こ相談窓口-裏表紙 


且 




(氷温室） 
に J 12ページ） 


臟结誦で臟脯。 




お巧ま 
上段 



( A イスピードをまルーム） 
( に沪14ページ） 


お魚、お肉などを 
ホ■ムフリ■ジングして縣〇 

ラまみを守る/\イスピードをま。 

( じす1已ページ） 


(パワフルを凍ルーム） 

( 〇"14ページ） 


弧ケ-スだか S 
たっぷり入：)てず：)きり取組。 

低温保をの/ フフルをまで鮮度を守る。 

( に F 16ページ） 


ご富の暫 使いかた 


お手入れ お困りのとさアフタ—ヴービス 





































































































































































































































お使いになる人や他の人への危害、財産への損害をそ然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 
説明しています。 

■表示内容を無視して誤つた使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を、巧の表示で区分し、説明していまず。 


| A 警告 

、 

この表示の欄は、 r 死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。 

么注意 

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物の損害のみが発生する可能性が想定される」 
内容です。 ^ 


■お守りいただく内容の種類を、巧の絵表示で区分し、説明していまず。（下記は絵表示の一例でず) 


(S) 

、 

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 


〇 


このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。 


0 


A 警告 


据え付けるとを— 

■湿気のをい所水気のある所で 
は アース （接地）漏電ブ レー 
力一を取り付ける 


e 



アース 線接続 一 ’I 了-ユ艳滿わじ 

故障などじよる漏電じより、感電 
する恐れがあります。 

•ア ー3工事は、化す販売店に依頼 
して<ださい。（じす9ぺージ） 


■水のかかるところには据え付 
けない 



電気絶縁巧悪<なり、感電•义災① 
原因じなります。 


■地震などによる転倒防止の 
処置をする 



転倒し、け巧の原因じなります。 
(に ド9ページ） 


—電源や電源プラグ•コードは 


■コンセントや配線器具の 
定格を超える使い方や交 
流100 での使用は 

しない 

禁止 

他の器具と併用すると、分岐コ 
ン t ントが異常発熱して発义す 
ることな'あります。 

•定格巧 At (上の〕ン t ントを 
単独で使用して < ださい。 



■電源コード-電源プラグを破損する 
よラなことはしない 

/傷つけたり、加工したり、\ 
熱器具に近づけたり、無理\ 
じ曲げたり、ねじったり、 

弓 I っ張ったり、重いちのを 
載せたり、冷蔵庫で押しつ/ 
けたり、束ねたりしない / 


傷んだまま使用すると、感電•ショート • 

义おの原因じなります。 

•電源コードや電源プラグの修理は販売店 I こ 
ご相談 < ださい。 




S ) 


■電源プラグはコードが下向き 
になるようにし根元まで確実 
に差し込む 



逆に差し逆おとコードに無 i 里だな 
なり、ショート•過熱し、感電 • 
発义①原因じなります。 

差し込みが不完全ですと、感電や 
発熱じよる义おの原因になります。 


■めれた手で電源プラグの 
巧き差しはしない 

めれ手禁止 

感電の原因じなります。 




■電源プラグのほこりは定期的に取る 



電源プラグにほこりなどがたまると、湿気 
などで絶縁不良となり、义災①原因じなり 
ます。 

•電源プラグを抜き、乾いた巧で拭いて 
<ださい。 


■を蔵庫のお手入れの際は 
必ず電源プラグを巧く 

感電やけヴをする恐れがあります。 

( じす22、39 ページ） 

• 化すプラグを持って抜いて < ださし、。 


(つづ <) 


A 警告 


ふだんご使用のとを 

■本体や庫内に水をかけない 




水めれ禁止 



電気絶縁巧悪 < なり、感電-义お①原因になります。 


■引义しやすいらのは入れない 


0 


禁止 


)0 





ベンジン.ェーテル • L P ガス.シンナ ー• 接着剤 
などは引义爆発する后険があります。 


■を蔵庫の上に水を入れた容器を置かない 




水めれ禁止 


を S も 


こぼれた水で電気部品の絶縁巧悪<なり、漏電し、 
感電-义お①原因になります。 


■可燃性スプレーを近くで使わない 




禁止 

弓 I 义して义災①原因じなります。 



■を蔵庫の上にちのを置かない 


0 


禁止 



扉の開閉などで落下し、けがをする恐れがあります。 


I 薬品やぎ術試料を保巧しない 


Q 


禁止 



揮発性①委品など、厳しい管巧の必要なちのは、 
家庭用冷蔵庫では保をできません。 


■自動製氷機の機械部には手を軸れない 




接触禁止 



製氷皿巧回転したとき、け巧をする恐れ巧あります。 
(CT 19ページ） 


■扉にぶ5下がったり引き出し扉やケース類に 
乗ったりしない 


Q 


禁止 



倒れたり、まをはちんだりして、けびをする恐れだ 
あります。 


■下段フリーザーケースのステンレストレイを分解しない 


ステンしス①はしでけ巧をする恐れ巧あります。 
はすれてしまったときは販売店までご連絡<ださい。 



ご使用の前に{女全上のご注意(つづく) 












































































































































A 警告 


^ 冷巧について（可燃性ガスを使用していまずので、巧のことにごま意くだをい。） 


■を蔵庫本体にネジ等の鋭利な 
もので傷をつけない 


■を蔵庫の周囲はすき間をあけ 
て据えつける （にす 8 ぺージ） 


■を媒配管を傷つけたときは 
を蔵庫か5離れ义気や電気 
製品の使用を避ける 



可燃性のを媒を使用しているため、 
壁内の配管な5冷媒が漏れると発 
义-爆発の原因じなります。 



冷媒ヴ漏れた場合に蒲留し、究义’ 
爆究①原因じなります。 



傷つけたときは窓を開けて換気し、 
販売店または修涅受付窓 D 0 1 20- 
3121 -68 じご連絡 <ださい。 


■廃棄処分するときは販売店や 
市町村に引きミ度す 



冷媒巧漏れると発义-爆発の原因に 
なります。 


■庫内では電気製品を使用しない 



冷媒ヴ漏れると、接点①义花により 
巧义-爆発の原因じなります。 


■庫内なは指定のちのを使い 
ゆるみなくしつかりねじ込む 

〇 i 

万一、を媒が庫内に漏れた場合、 
発义-爆発の原因になります。 

• 交換の際は化す電源プラブを抜 
いて < ださい。感電やけがをす 
る恐れヴあります。 

(に沪23ぺージ） 


らしらのとを 


■製品の異常や故障のときは電源 
プラグを巧き運転を中止ずる 



感電やけ巧をする恐れ巧あります。 


■分解-修理-改造は絶対に 


しない 



発义したり、異常動作してけ巧 
をすることがあります。 


•むすプラグを持って抜いてくだ 
さし、。 


•分解-修理がむ要なときは、 
販売店へご相談 < ださい。 


■可燃性ガスが漏れているときは 
を蔵庫に細れず窓を開けて換気 
する 



電源プラブの抜き差しなど①义巧で 
引义爆発し、义おや、やけどの原因 
になります。 


—廃棄ずるとき 

■リサイクルのときなど保管時の幼巧閉じ込みび 
懸念される場合はドアパッキングをはずす 



且 


(つづさ) 



巧動-運搬のとを 


■傷付きやすい巧の上ではを蔵庫下部の移動車 
輪は使用しない 


(S) 


禁止 



移動車輪により床材を傷付ける恐れ巧あります。 

•傷付きやすい床では、巧護用の板などを敷いて<だ 
さし、。 


■運搬するときは運搬用取っ手を持つ 


〇 



取っ手しツ外を持つと、手巧すベってけ巧をする恐れ巧 
あります。（にす36ぺージ） 

•ま全上、むす4人で運搬して<ださい。 

•イラ;^卜①よラに、扉を上 I こして運搬してください。 
♦取つまをクレーン等で吊5ないで < ださし、。 


—ふだんご巧用のとを 

■ダブルポケッ ト 前列には底 
まで入5ないビン類は入れ 
ない 




禁止 



大きなビン類などを無理に入れる 
と、扉開閉時に落下し、け巧をす 
る恐れ巧あります。 


■食品は棚より前に出さない 




禁止 



ビン類などが引つ掛なつて落下し、 
けびをする恐れびあります。 


■を凍室にビン類を入れない 


Q 


禁止 



中身が凍って割れ、けがをする恐れ 
があります。 


■ 2 つ L ソ上の扉を開くときや 
他の人びを蔵庫に細れてい 
るときは扉で指をはさまな 
いか確かめる 、 


〇 


因 



扉と扉のすき間に指をはさみ、け 
巧をする恐れ巧あります。 


■引き出し式の扉を閉めるとき 
は上面を持たない 


S) 


禁止 



扉の上面を持って閉めると、指をは 
ちんでけがをする恐れがあります。 


■を凍室の食品や容器をめれた 
手で軸れない 




接触禁止 



凍傷 I こなる恐れがあります。 
(特に金属製のちの） 


■最下段の引き出し扉を開ける 
ときはを蔵庫に足を近づけ 
すざない 


S) 


禁止 



扉を開けたとき、足の甲などじ当 
たり、けがをする恐れがあります。 


■におったり変色した食品は 
食べない 


0 


禁止 



腐敗によ U 、 貪中毒などの病気の 
原因になる恐れ巧あります。 


■を蔵庫底面に手を入れない 




禁止 



清掃するとき底面 I こまを入れると、 
鉄板で手を切る恐れ巧あります。 


ご使用の前にま全上のご注意(つづき) 






























































































































































参 


参 


地震にそなえて 


背面の取っ手 (2 ク所)じベルトを通し、丈夫な壁や柱 
に固定する 



を蔵庫用転倒防止ベルトのご使用を、 
おすすめします。 

「を蔵庫用転倒防止ベルト」(別売品） 
部品ま号 R -826 CV 300(1 本入り） 
を2個ご使用 <だちい。 

詳し < は販売店にご相談 < ださい。 


-ス (接地)にごいて 

万一の感電防止や雑音障害を防く’ために、 アース 
(接地）をおすすめします。特に、巧のよラなとこ S 
I こは化すア ー3 をして < ださし、。 

• ±間や洗い場など水気のあるとこ5 
• 地下室など湿気のあるとこ5 



電源を入れてか5 
庫内び充分;ちえる 
まで、約4時間程度 
かかります。 



、左ちのずき間最低 0.5cm な上 






この冷廚库は据え付け後^ 
すぐに電源プラグを差し 
てち大文まです 

コン t ントは単独でご使巧 < ださし、。 
/交流10 0 V \ 

I をな 15 AL ん hJ , 



I 左扉巧下巧っている--ち扉乃'下がってし''る I 






左の調節脚を 
下げる 


ちの調節脚を 
下げる 




且 


>を蔵庫は r 食品の鮮度をよ < するもの」ではな<、あ< まで 
ち r 食品が傷むことにある程度①ブしーキをなけるちの」 
です。取扱説日月書じがつて正し < 使用し、適切な食品管理 
を屯、がけて < ださい。 

据え付け場刷ま 


※硫化ガ:瞳出の温泉 i 也区等に据え付ける場含は、配管の防さび処理 
巧'必、要となる掲含がありますので、あ百なじめ販売店じご相談くだ 
さい。また、ガス害じよる故障は保証のお象外となります。 


E1 


扉下がり’騒音’振動を防止します 


アース端テがあるとき 

マー ス線を背面左下①ア ー3取り付けねじ（©記号） 
と電源コン t ント①アース端子に接続してくださし、。 

「ア ー3 線 (2.5 m )」 (別売品)部品番号 NW -60 R 6 52 

アース端子が無いとき 

お買い上げの販売店に依頼し、アースエ事 ( D 種接 
化工事•有料）をして < ださい。 


接続してはいけないとこ5 

•水道管備電①危険） 

• ガ3管（爆発の盾険） 

•電話線や避雷針のアース[落雷のとき盾険） 

v _ J 


特に水気のをいところに据え付 
けるとさ 

アースの 他に、漏電しゃ断機の設置が義務づけ5 
れています。詳し<は、お買い上げの販売店じご 
相談 < ださい。 


調節脚でを蔵庫の扉の平巧調整をする 


II 脚力/ (-の両端を持って、手前に 
I I 強く引し、てはずす。 

9 1左ちの調節脚を回して下げ、;ち蔵 
L \ 庫を固定する。 

3 左ちの調節脚を、を蔵室の扉び平 
行になるように調整する。 

4 脚カバーのツメ (左ち）を穴に差し 
込み、取り付ける。 



• 調節脚を回す量は、扉段差 1 mm につき1回転を目まじ 
して < ださし、。 

• を蔵庫本巧が床になじみ、扉が平巧に直るまでに、ある 
程度日数り〜5曰）がななる場合があります。 


最ほ左も0■日 cm な上、上部日 cm な上 

• 冷蔵庫は食品を)をやすため、周囲な己熱を逃がしています。効率良 
<) ちやすためじ、周囲に充分なすき間を開けて < ださし、。 

• 本体側面中央では表示寸まより若干大きめになっていますので、放 
熱交力率のためじち据付寸まは余裕をちってご準備 < ださし、。 

• 背面は壁じ巧け己れますな'、振動音ガするときや、壁のが質によって 
変色する恐れな'あるときは(圧縮機周辺の空気ガホコリを伴って上昇 
するちめ)、壁な己離して < ださい。 


湿気びかなく風通しのよいところ 

• さびの発ちをおさえます。まち電気代のムグを防ぎます。 


熱気 • 直射日光の当た5ないところ 

参をが力の低下をおちえ、電気代のムブを防ぎます。 

参直射日光はプラスチック部分の変色の原因じちなります。 


巧び丈夫で*平なところ 

参巧のよラな場所では、厚ち1 cm 程度ので夫な板を下面全面に敷いて 
<ださし、。 

•冷蔵庫底面の熱によりを色•変形する恐れのある、じゆラたん’畳’ 
フ□ー リンブ•塩化ビニール製の床材など 
(置場には、床面ヴ50〜日〇でになることヴあります。） 

•冷蔵庫本が巧傾 < 恐れのある、柔己ない床•弱い床など 


使堀は獅 


ご使用の前に使いはじめ 









































































































































































































〔温度調節 （ に 沪 13ページ ） J 



高さかねるん棚 ) 


食品の高さや使いちに合わせて調節できます。 ♦ 棚の奥をみし持ち上げ、 

ず前に引き化すと取り 
外せます。 

• 取り付けはお巧みの位 
置にあわせ、棚を奥ま 
で押し込み奥の、ソ^を 
引つ好けます。 

X 棚の高ちを灯えるときは、食品をのせたまま行わないで<ださい。 

S _ y 




(つづ <) 


(5>っ< りかえるん棚> 


ふつラの棚として 


ひっくり返すと 


棚のはすし灯た （ にす24ページ） 

ひつ < D 返して、 
最下段にセット 



少し背の高い食品を 
入れる時は 


固定細はひつ < り返ちす'じそのままで使巧して < ださい。 


( T *, 




r | 


より背の局い食品を 
入れる時は 


高さかわるポケット庙扉 ) y 


食品に合わせて高さを変えられます。 （に F ポヶットのはずしかたは 24ベー ジ） 


上側 I こ t ツト 


わ 

n ~ J 

350 

350 






1[2 L 

2 L ‘ 



— ^ 


a 


ダブル ポク、 ソトに 2 L ペット 
ボトル巧入ります。 


下側に t ツト 


牛乳 


ポク、ソトじ 500 mL 生げ 
入ります。 


入れかわるポケット庙扉) 


食品に合わせて位置を変えられます。（にすポケット のはずしかたは 24 ぺージ） 


上段 I こ500 mL 生、 
下剧こ 350 mL ち巧 
入ります。 



入れなえる 


上段に 350 mL も 
下段に500 mL ペット 
ボトルガ入ります。 



ごま意 


食品を入れる際、ランプカバーに食品を強<突き当てないで<ださい。ランプカバーヴ割れることだあります。 
調理直後のなべ、や灯んなど熱い食品は、冷蔵室に入れないで<ださい。け朋①耐熱温度は約50でです。） 

灯んきつ類の果物を切ったり、皮をわいて保をするときは、そのまま棚に置灯ないで<ださい。灯んきつ類の精 
巧成舞マ、 ブぅスチ、、，っが窒^質しずす 

水分のるい食品を冷気の吹き化し□手前に置<と、凍ること巧あります。特に、生飲料は破裂する恐れ巧あるの 
で置なないで < ださし、。 

食品は適当な間隔を取って貯蔵して<ださい。 


使いかた を蔵室(つづく) 


m 






















































































































































































































































































































































































































J レツシ：レーム【化温ま）約一2〜〇で J - 

' 生鮮食品が凍る寸前の温度で、肉や魚介類の風味や食感を損ねず、新鮮保存できます。 


ドア 



• 冷蔵室扉を閉めるときは、氷温クースを押しこんだが 
態で閉めて<ださい。クースを弓 I き化したが態で扉を 
閉めると、ドアやクース、食品を破損すること巧あり 
ます。 

垂互腐 • こ / v じゃく .ヨーグルトなど水分の多い食品を 
フ し、ソシユル ームじ入れなし'^でくださし'貨品巧凍結 
します。 


氷温 クースの 前には食品を 
置巧ないでください。 


^ 卵 ルーム^- 

最大14個の卵が入り、10個入りパックをそのまま入れて使用することもできます。 



3ライド卵 クースの 前には食品を 
置なないで < ださい。 


• 冷蔵室扉を閉めるときはスライド卵クースを押し込ん 
だ状態で閉めて<ださい。スライド卵クースを弓 I き化 
したが態で閉めると、ドアやクース、食品を破損する 
ことけ'あります。 

• 卵スタンドを裏返すと小物類ヴ保をできます。 

♦グイわル"強"でお使いの場合は卵巧凍結する場合巧 
ありますので、扉ポク、ソトじ収納してお使い<ださし、。 


(0 面しまり) 



♦ち側の扉巧開いている状態で、左側の扉を開けるとき、回転しきりを持って開けないで < ださい。部品巧破損 
することびあります。 

♦露付防止ヒーター巧入っています。熱 < 感じること巧あります巧、異常ではありまだん。 

♦回転しきりは扉を開 < とたたまれます。このが態のまま扉を閉めて < ださい。回転しきりを起こして扉を開 
めると、部品を破損すること巧あります。また、扉巧半開きじなります。 

♦回転しきり①ため、左側の扉は開閉巧をみ重<感じる場合巧あります巧、異常ではありません。 

V 


旧 


ま 

f 


fo 


► _Y 約4 已分で r スピー ド 
レ お蔵運お J を自動 お 了 


スピード)ち蔵 



ランプ消'な 

透中で止めるとまは 
ちう一度スピード;を蔵 
ボタンを巧す。 


スピードち蔵 


参 


讀 I を^ 




/スピー ドを 蔵コーナーに ク スピー ド; を il 
" 食品を置く。 A ボタンを巧] 


スピード;令蔵コーナーは 
冷蔵室上段棚 （( n す10ベージ） 



棚 


図の位置に食品を置< と、より 
ま <) ちやすことができます。 


スピードを蔵 

来 


ランプ点な 





嘆 1 




! 







ごま意 

• 水分のるし\食品やち飲料は凍結して破裂する恐れ巧あるので 
吹き化し□①手前には置なないで<ださい。 


ランプ消‘’灯 




[ 冷蔵室温度調節 ( ssro ^ Lo ) 

ぎよ 

強巧洞ド。。） 

"中"より約 1 〜 4 で低め 

中 

約 2 〜 6 で 

じや 

[弱(§°8) 

"中"より約 1 〜 4 で高め 


参グイわルを"強"または"弱"じしますと、フしッシュルーム①温度も変わります。 

参ドアポクットは、上表の温度より若干高めじなります。 

•通常は r 中」①位置でお使い < ださい。温度は使用条件によりをみ変動します。 

参点字は省略文字になっていますので、身近な键常者ヴ取扱説明書の内容を説おしてあげて < ださし、。 
•表の温固ん周囲温度30でで、食品を入れす'じ扉を閉め、安定したときの目安です。 


食品や飲み巧等を急いでおやしたいときに。 


庫巧操作パネル 


スピードお窗 


>◎ 


.◎ 


么 


を蔵室(つづき) 


旧 
































































































































































































































尚なま上段 (八イスピードを;！ルーム）> 


を凍室上段(約こ2日 。 C 二17り 


C 温度調節 （ にす16ぺ—ジリ 

\ 



ノ 



の 


を巧やけ防止カセット (スライドケース巧) 



水分を保持し、食材の冷まやけを ^ 

抑えます。 

お願い 

スライドケースを水洗いする際には必ず取り 
かしてください。 

• 冷凍やけ防止力 t ットを水 I こつけると成分 
ヴを質する恐れ巧あります。 

ス フイ 广ケ—ス^※定期的な交換は不要です。， 




• 各クースに収納できる食品の高さを 
守って < ださし、。 

•扉巧確実に閉ま5な<なり、 ） 令え巧 
悪 < なります。 

-食品や各クースを破損することヴあ 
ります。 

• 薄 おスライ ドクースに 500 mL ① ペット 
ボトルを入れないで<ださい。ペット 
ボトルがまると膨張して取り化せな< 
なります。 

• 薄おスライドクースおよびスライド 
クースを外したまま使用しないで<だ 
ちい。 

•食品が詰まったり、クース奥側に落下 
したりします。 


ホームフ U — ジングしたいとをに。（急速を凍) 


扉操作バネル 


/\イスピード冷麻 


八イスピード;を;1ルーム 
に食品を入れる。 



タハィストド 

A 巧凍ボタンを 
巧す。 

ハイスピード 
W ぶ凍 


► y 約90分で r ハイスピード 
お巧 J 運面を自動お了 



• r /\ イスピードを凍」中は)ちず室を優先して)ちなしますので、を蔵室の温度巧上好り 
やす<なります。扉の開閉をなるベ<みな<することをおすすめします。 

• 「ハイスピードを凍」まちは「ハイスピード製氷」終3後の60分間は、再度ハイスピー 
ドを凍ボタンを巧してもランプは点むしますな’、運転は巧いません。60分経過を、 
運転を開始します。 

参食品を入れるときには、ラップをして<ださい。食品を直接アルミトしイじ置<と 
食品がアル5卜しイじはりつ<場合ヴあります。 


ハイスピード 
ぶ凍 



透中で止めるとまは 
ちラー度八イスピード 
お；！ボタンを巧す。 

ハイスピード . 一 
ぶ凍 




ランプ消な 


お知5せ 

•寒冷剤（巿販①保冷枕、食品用保;令剤など）①中に入っている尿素や硝安など巧漏れると、アルミトしイ、 
ステンしストしイヴさびること巧あります。 

参塩分を含む食品を直接置灯ないで<ださい。アルミトしイ、ステンしストしイヴちびること巧あります。 


使いかた 


を凍室(つづく) 



































































































































































































































































(つづさ) 


通常を凍よりほ温でよりおりしく保ちしたいときに。（低温保ち) 


扉操似はル峡 


/\ワフ/しお麻 


パワフル巧;！ボタン 
を巧す。 


パワフル 


運お中 


> やめるとをはちう一度 

A パワフルあ；！ボタンを 
巧す。 



パワフルぶ凍, 


パワフルぶ凍 


句 


口-一一 


ランプ点’灯 ランプ;肖’灯 


通常の運転よりも低い温度までを却します。 

• 「パワフルを凍」を長時間ご使用じなると、アイ3クリーム等ガ固<なったり、保をしていた食品の 
解ず時間げ長 < なったりします。 

• 外気温ヴ低い(約 5° CL 义下)ときは、「パワフルを凍」の効果ガ弱まります。 

参外気温が高い(約35でな上)ときは、「パワフルを凍」①効果ヴ弱まります。 

♦電源プラグを抜き差ししちり、停電な己復帰した後は、 r パワフルを〉ま」は解除されます。 



冷凍室温度調節 （ 


れいと一 

88 8 〇8 〇〇) 


強 


ぎよ 


中 


弱 


じや 

,〇 〇 、 


"中"より約1〜3で低め 


約一 20〜 一18 で 


‘中"より約1〜3で高め 


参パワフル冷凍運転時は、上表の温度よりさらに低めの温度になります。 

♦通常は r 中」①位置でお使い < ださい。温度は使用を件によりをみを動します。 

参点字は省略文字 I こなっていますので、身近な健常者の方巧取扱説明書の内容を説明してあげてくだちい。 
参表の温固3、周旧温度30でで、食品を入れす'じ扉を閉め、安定したときの目安です。 


旧 


驳米ま雨か 


7 。〇 


ナノチタンとビタミンの効果で野累をしつかりと保をします。 



野累ケース 




参食品収納目安線よ U 上に貪品ヴ化ない 
よラにして < ださい。 

•扉巧完全に閉ま5な<なり、冷え巧 
悪< なります。 

-食品や各クースを破損すること巧あ 
ります。 


:こんなとをには野菜にラップを】 

参長ねぎ、じ台、わけぎなど、他の食品へ 
のじおい移り巧気になるとき 

参使い灯けの野菜や果物を保をするとき 

♦野菜巧みないときや、包装ちれた野菜巧 
をいとき 

参野菜室内の結露巧気になるとき 


お知らせ 

• 野菜の量や種類じよっては、小物野菜クースや野菜室天并じ結露すること巧あります。 

参野菜室の扉は、ゆっ < りと開閉して < ださい。勢いよ < 開閉しますと、たて収納 コーナーの 食品(ペットボトル 
など)巧転倒すること巧あります。 

参クース奥のを気とりこみ□を食品で/3、ち巧ないで<ださい。水分のをい食品な'凍結する恐れげあります。 


を凍室(つづ室 


使いかた 


野粟室 









































































































































































































1 給水タンクをはずす。 


ク水を入れる。 



化す。 


ク給水タンクをらどす。 



• r 満水線」よりる < 水を入れると給水タンク 
灯5水びこぼれる恐れ巧あります。 


if 給水タンク内の水び r 給水線」 
TP までなくなった5水を補給する。 



♦「タンク tz 、 ソト位置」①奥まで確実に押し込む。 
• 給水タンク①押し込み巧不充分なときは、給水 
ちれす'製氷できまだん。 


自動で氷を 
作ります。 


0 

禁止 


• 氷を作5ないときは 

(|〇"21ページ） 


参給水タンクには水な外は絶巧に入れ 
ないで < ださい。 

(ジュ -ス、 お茶、お湯は S 如章やをおの 
原因になります。丽3熱温度は日0で〕） 


参水道水をそのままご使用 < ださい。井戸水や淨水器などで塩素分などを取り除いた水やミネラルウオーター、一度沸 
騰ちせた水をご使用の場合は、雑菌ヴ繁殖しやす < なるため、こまめにお手入れをして < ださい。 

(おそラじはにす27ページ） 

„ • ミネラルウオーターをお使いの場合は硬度 100 mg/L が下のものをお使い < ださい。 

11^参給水タンク底面は凍結肪止ヒータ巧巧め込まれていますので温好<感じること巧あります。 


(つづ <) 


〔自動製化機 ) 



製化皿について 


2種類の製氷皿 （8 個用、巨個用）をお好みに 
合わせて自動製氷コーナーに付け替えでさ 
ます。（出荷時は8個用が付いています。） 


• 手動で氷を作ることヴ 
でぎます。 

• 付け替え巧の製氷皿を 
保管できます。 


n 

1 


顚 


雨 

Inin 


1 

\ y 夕 y / 

n 牛 n 

ホ 


ホ 


8個用 


6個用 


• 手動製氷コーナーで氷をつ<るときじは、が下のことじごミ主意<ださい。 

-水な外は使用しないで < ださい。 

-製氷皿の水位線な上水を入れないで<ださい。 

-製氷皿を置< ときじ水巧こぼれなし^よラにごミ主意 < ださい。 

♦しバー、フしームは製氷皿のお手入れ、付け营えのときが外は動灯ちないで < だちい。、..> 
• 自動製氷コーナーに製氷皿を取り付けるとき、化す'皿巧空の状態で取り付けて < ださい。* 


氷の保巧のしかた 


1 可変シキリを奥に t ツトすると 1 

■ 可変シキリをま前に t ツトすると 


貯氷スペースを最大で使用できます。 



手前をカツプアイスなどル物を凍食品の収納 
スぺースとして利用できます。 



お氷 スペースには 自動製氷 コーナーでつ < つた氷 U 外は入れないで < ださい。(扉巧開なな < なるなど®障の原因になります。） 
4如を凍食品収納 スペースでは 、食品が目安線より上に化ないよラじして < ださい。 

的音7、ソトを外さないで<ださい。氷の落下音巧大き<なります。 

的音7、ソト①下に氷だ入りこんだ己取り除いて < ださい。 


参自動で氷を作ります。 
参製氷皿を付け替えでき 
ます。 

/製氷皿の取り付けなた 
取りはす'しなた 

に巧 日ページ） 



乂①量はお氷量検失日し/ \'一巧自動的に確認します。 
一定量 I こなると製氷を停止します。 



製氷スコップ 


検知しバ- 


0 

禁止 


巧のよラな場合は S 如章の原因となります 





可変シキ I 」①後ろに冷凍食品を入 
れる 


可変シキ I 」をつけす'じ冷凍食品を 
入れる 


製氷3コップ巧貯氷部分に放置ち 
れてし、る 


使いかた 


製氷室(つづく) 





































































































































































































































急いで化をつ < りたいとまに。 


扉操作 A •ネル 


/\イスピード製が 



参扉操作パネルの r /\ イスピードをず」ボタンを押す。 

途中で止めるときは、もラー度「ハイスピードを凍」ボタンを押す。 


次のよラなときには、製氷時間が長くなります。 

-冷蔵庫の使いはじめ（夏場は24時間な上な灯ること巧あります) 
-扉開閉びをいとき 

- r 製氷停止」 ねら 「自動製氷」じ切り換えたとき 


大きめの化をつくりたいとまに。 


扉操作 A •ネル 


むレクト製が 



/ 


セレクト製化ボタン， 
を巧す。 

セレクト製ホ ー.一 

(大きめ)ィ讀ホ 



■大をめ"の化を 
製氷中 

セレクト製氷 
W (大きめ）^ 


ク 


"標準"のかを作る場 
合はもう一度七レクト 
製氷ボタンを巧す。 


セレクト製氷 



ランプ点灯 


ランプ消'‘な 


製氷皿を8個用から巨個用に付け替えると、さらに大きな氷が 
つくれます。 （製氷皿の取り付けかた•取りはずしかたに沪 2日 ベージ） 


参お買い上げ時は氷の大きさは"標準"（ランプミ肖む)じ設定されています。 

• 電源プラブを抜き差ししたり、停電復帰したをは氷の大きさは"標準"（ランプミ肖な)になります。 
参自動製氷の設定が r 停止」 r 製氷おそラじ」中の場台ち、 t しクト製氷の設定は継続されます。 


製化時間と製化能力 


自動製氷コーナー （8 個用皿、巧をシキリ奥）のとき 

製氷時間 （1 回の製か数8個） 製氷ケースの氷の収納量 


氷の大きさ 
運転状態 

標準 

大きめ 

通常運転 

約110分〜140分 

約150分〜170分 

ハイスピード 

製氷 

約70分〜90分 

約90分〜り0分 


氷の大きさ 
状 

標準 

大きめ 

通常状態 

約100個 

約7(]個 

氷を手前に 

1な5したが態 

約200個 

約140個 


- 6個用皿の場合でもほぼ同じじなります。 - 6個用皿の場合はおよそ2割程度数ヴかな<なります。 


20 


(周囲温度30で扉開閉なしのとき。製氷能力はを蔵庫の使庙状態や周囲温度でをわります。） 
参ま動製氷コーナーでの賀乂は自動製氷よりち時間ヴななります。 


(つづさ) 


自動製か/製か停止の設定切り替え 


を蔵室内の庫内操作パネルの製氷停止ボタンで、製氷停止に切り替え5れます。 


一 W 

，■一 

\ 



,■ * 

/ 


1 




,,, レ*; 




，- 


1 

T 


1 

1 

! 

口 


中 

一 F 




'表示ランプ 
'製氷停止ボタン 


製氷停止ボタンを押すごとに、「製 
氷停止」一「自動製氷」が切り替わり、 
表示ランプと操作音で設定の状態 
をお知5だします。 


、消な 


自動製氷機で氷 
を作るときは、 



冬期など長期間 
氷がい5ないと 
さは、 




♦ 



製が a そうじ 


自動製化 

給かタンク I こ水を入れ、 tz ットするだけで氷ガできま 
す。一定量氷巧目すまると、自動自印こ止まります。 

参「自動製氷」運転中は表示ラップは点なしません。 
• 据え付け時は、「自動製氷」じ設定されています。 


製化停止 

製氷を停止します。タックをよく洗い、乾なして所定 
①位置に戻して < ださい。 

• 電源を入れた直後や離氷動作中などでは"ピー、ソ"と鳴 
る前に"ピピッピピッピピッ"としば己く (約30秒間） 
鳴り続けること巧あります。（異常ではありません） 


>電源プラグをほき差ししたり、停電な5復帰した後は「自動製氷」①状態に屋ります。 

お願い 

• 給水タンクじは、水な外は絶が I こ入れないで<ださし、。 

(ジ'ユー3、お茶、お湯などは故障やをおの原因になります。（耐熱温度は50で）） 

• 製氷クー::^じ水を入れて氷を作己ないで<ださい。クース巧割れる恐れ巧あります。 

• 巧のよな場合は、自動製氷機の破厦①原因じなります。 

. 可変シキ I 」①後ろに冷凍食品を入れた場合。 

. 巧をシキ I 」をつけす'じ冷凍食品を入れた場合。 

-製氷スコップヴ貯氷部分に放置されていた場合。 

•製氷スコップ収納部に氷など巧入った場合には、取り除いて<ださい。製氷3コップ巧浮き上だり、扉巧確実に 
閉ま己な<なります。 

♦製氷室の扉は、ゆっ<りと開閉して<ださい。勢いよ<開閉しますと、製氷クースな5氷灯'こぼれ、冷凍室に落ちる 
こと巧あります。 


使いかた 


製氷室(つづき) 

















































































































































































































お手入れのしかた 


電源プラグを必ず抜さ、点検をします。 

©電源コード I こ傷がありませんな？ 

②電源プラグが熱<なっていませんな？ 


ク 


やわらかい巧にめるま湯を含ませて拭き取ります。 

巧れ巧落ち I こ < い場合は、台所用中性洗剤を薄めて使い、その後めるま湯を含ませた巧で拭き取って 
<ださい。 

• 本がや庫巧巳水をけけないで < ださい。 


J 水滴が残っていたら、さ5にから拭きをします。 
g お手入れ後、電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。 

• 不審な点な'ありました巨、す<にお買い上げの販売店へご連総<ださい。 



電源プラグを抜いたあと、すく'じ差し込んでち10分間は 
を却運転をしまだん。 

ただし庫内巧冷えていない場合は、約30秒で運転を開始します。 


\、I ! 




お願い 

参巧のものは使わないで<ださい。 

•台所用洗剤の「家庭用品品質表示まに基づ<表ホ」①「液性」欄に、アルカリ性または弱アルカリ性と記載 
ちれている洗剤。（プラスチック部品巧割れたりプラスチック表面を黄をちせること巧あります。） 

-み巧き粉-粉せっけん-石ミ由-熱湯-たわし•酸-ベンジン-シンナー-アルコール-漂白剤など。（塗装 
面やステンしス表面、プラスチックなどを傷めたり変色ちだること巧あります。） 

♦食用ミ由巧付いたときは、むす'拭き取って<ださい。（プラスチック巧割れる恐れ巧あります。） 

• 化学ぞラきんをご使庙①際は、そのを意書きじがって<ださい。 

参食品などの汁巧扉表面に付いた場合は、す<じ拭き取って<ださし、。 

• プラ3チック部品じは、〇っ灯き傷のよラに見える細い線巧入っていること巧あります。これはウェルドラ 
インといい、部品の成形時に発生するものです。透明な部品について特に目立ちやす<なっています巧、強 
度上の問題はな<、割れに至ることはありません。 


お知5せ 

• この)ち蔵庫は、譲発皿のお手入れは不要です。 


(部品めはずじかた) 
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(つづ <) 


—操作八ネル*扉表面 


• 操作バネルは、やわ5ない巧でな5がきをして<ださい。 

操作パネルじは、水をなけないで<ださい。故障の原因じなります。 

• 扉表面は、やわ邑ない巧 I こめるま湯を含ませて拭いて<ださい。（ステンしスドア(扉)タイプち同様です。 


ドアパッキング 

ミ与れやすいところなので、よく拭き取る。 


汁まけ部 

汁が溜まった5拭き取る。 



脚カバーを手前に引っ張 
ってはすす。 

取り付けは正面な5押し 
込む。 

(が8タページ） 


ク 



調節脚を回し、床な5浮 
なだ、冷蔵庫をまつすく' 
手前に引き化す。傷の付 
きやすい床では保護用の 


夕 




背面•壁•床のミ与れを拭き取る。 
参背面はホコリがたまったり、 
空気のが流じより細ないホコ 
リヴイ寸着して黒 < 巧れやすい 
とこ S です。 


庫内なの交換 



※冷蔵庫底面の シール 材は、放 
熱効率を上げるための部品で 
すので、取5ないでくだちし、。 


電源プラグを抜<。 

2 高ちなわるん棚、〇つ<り灯えるん棚、固定棚を 
取りはす'す。（じす 24 ベージ） 

ブランプカバー下側の手掛け部に指を0けて上方に 
す'5し(①)、ランプカバー上方をちえな巧邑手前 
じ引いて、ランプカバーをはす'す(②)。 

夕庫内むを交換する。庫内むはしつなりねじ化お。 

5 庫内む交換後、左ち、ソ^け'パネル角巧と合ラよラ 
じランプカバーをパネルに密着ちだ、左ち、ソ^を 
奥までしつなりはめ込んで灯5、ランプカバー全 
体を下方じす'5しコーナー部をパネルじはめこん 
で装着する。 

X ランプカバーだきちんと取り付け邑れていな 
いと、をえ巧悪<なること巧あります。 



を 


庫内灯のごミまで 


お名をご指定のラえ、 
お買い上げの販売店で 
お求め < ださい。 

巿販①ランプは絶巧に 
使用しないで < ださい。 
を媒巧庫内に漏れた場 
合、弓 I 义して爆発する 
恐れ巧あります。 


庫内な 

部品番号 R - S 47 VM 600 


A 警告 


庫内打はゆるみなくしっかりねじ込んでください。 

冷媒が庫内 I こ漏れた場合、引义して爆発する恐れヴあります。 


< 


お手入れ 


雲入れ S 楚(麗揉ずし楚) 
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庫内 


ランプカ八一 高さなわるん棚 



(つづ <) 



製化ま 


を結上段 


¥ 



上段フリーブークース 



扉を開け、製氷クースをず前に持ち上げる。 
取り付けは、製氷クースの左ち4ク巧①突起を、 
枠の切り欠きに入れて t ツトする。 


扉を開け、上段フリーヴークースを手前に持ち 
上げる。 

取り付けは、 上段フリーヴークースの 左ち4 ク 
所の突起を、枠の切り欠きに入れて t 、 ソトする。 


を凍ま下段 




扉を開け、薄おスライドクース- 
スライドクースをそれぞれ引き 
止!す。 


スライドクースの冷凍やけ防止 
力 t ツトを奥側のの2ク所をは 
す'して取りはす'す。 


下段フリーザークースを真上に持ち上げる。 
取り师ブは、下段フ I 」ープークースの左ち2ク巧 
①突起を、枠の角巧じ入れて t ツトする。 

♦下段フリーザークースのステンしス 
卜しイははすせません。 


野結 



ク 




扉を手前いっぱいに開け、図の 
よラに小物野菜クースを引き上 
げる。 


扉の手前を持ち上げ、さ邑じゆつ 
<りと弓 I き化し、扉を傾ける。 


野菜クースを真上に持ち上げる。 

取り付けの際は、野菜クース左ち奥側の 
突起を梓のち巧 I こ入れ、野菜クースのみ 
ちを梓の上に栗せるよラに tz 、 ソトする。 


引き出し扉をはすした時は、下図のよラに取りつけてください。 


製氷室-冷凍室上段 


冷凍室下段 


野菜室 





お手入れ 


雲入 S 」 を(部憂嘗」を)(号く) 
























































































































































































































































































(部品のはずしかた） 


給水タンクのお手入れ 

「めめり」や「水アカ」の発生を防ぐため、給水タンク各部は必ず週1回水洗いをしてください。 

• 長期間氷を作邑ないときは、化す給水タンク各部をよ < 乾燥ちせて冷蔵室の所定の場所に戻して < ださい。 

自動製氷機の設定を r 製氷停止」にすることをおすすめします。（じす19ぺージ） 

• 自動製氷機の設定を「製氷停止」じしない場合、ときどき給水ポンプの運転音がします巧、異常ではありません。 
•給水タンク化入れ時 I こ、水な'こぼれた場合は/3、きとって <ださい。 



ミき水フィルターの交換 

• ち < なったら交換してください。（約3〜4年な目安です） 

• 交換用ミき水フィルターのごを文 

部品番号： RJK -30 をご指定のうえ、お買い上げの販売店で 
お買い巧め <だちい。 

(ミき水フイルターをはす'しても製氷能力は変わりません） 


図のよラ I こ/3、たの両ヴイド I こ指を引っ掛け、みたをは 
すす。 

(ので/3、たを開けないで < ださい。） 

みたを閉めるときは、ツソが給水タンクじひっななっ 
ているのを確認して、矢 EP の方向 I こ閉めて<ださい。 




函 


(つづ <) 


自動製か機の自動おそ3じ 


使いはじめや1週間上使わなかったときは、製氷皿や給水路のニオイやホコリを 
おそうじして<ださい。 


製氷 クースを 空 
にする。 



2 \ 


氷クースの底じき 
れいなタオルを敷き、 
ツトする。 


給水タンクじ水を 
入れ、 t ツトする。 


夕 


製氷室-冷凍室の 
扉を閉める。 



夕 


庫内操作 A ネルの 
製氷停止ボタンを、 
"ピピッ"と鳴るま 
で"約日秒"押しつ 
づける。 




製がおそうじ 



ヒーツヒー、ソヒー、 


^6 


おそうじ中 


約3分後、 アラーム 巧 
鳴り終わって 
「おそラじ」完3。 


扉を閉めてお待ち 
<ださし、。 


製氷クー:;^じた 
まった氷や水を、 
タオルと共に取 
り除<。 


夕 


乾いたタオルで 
クースを 拭く。 


製がおぞラじ膊能 




給水パイプのお手入れ （71 C 洗し、） 

年1回 


給水タンクを取り出す 

給水パイプ、 


給水タンク 



給水タンクの奥に給水パイプ巧あ 
U ます。 


ク 


給水パイプを取り出す 



上の指なけ部に指をなけ、手前に 
倒すと取り化せます。 


n 水洗い後、給水パイプ 
〇 を取り付ける 




パイプ①先端を巧にはめて奥に倒 
します。 


給水パイプを取り外した状態で給水タンクを取りつけると水が庫内にこぼれる恐れ巧ありますので、化す給水パイプ 
を t 、 ソトしてな己給水タンクを取りつけて <ださい。 

給水パイプを分解しないで < ださい。 

給水タンク底面 I こは凍結防止用ヒータな'埋め込まれているため、給水パイプ周狸な'あたたな < 感じることがあります 
が、異常ではありません。 


雲入れのしかた(部憂はずしかた)(つゴく) 


お手入れ 


かたづけ 


おそラじ 
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製が皿のお手入れ (水統い) 


年1回程度 



製氷を止める 


巧障•水われの原因と 
なりますので、化ず 
巧ってください。 



製氷室扉を閉めて、 

庫内操作パネルの 
製氷停止ボタンを巧す。 



‘ピッピーッ"と鳴り終わり、 
製氷停止ランプげ点灯す 
ると取りはずしできます。 


点な 


※電源を入れた直後や離氷動作中などでは、停止ボ 
タンを押すと"ピピッピピッ…（製氷停止ランプ 
点滅)"としば邑< 綱30秒亂鳴りつづけること 
がありますヴ、"ピーッ"と鳴り終わってな邑取り 
はすして < ださし、。 


製氷皿を取りはずす。 



製氷室扉を開け、フレームの 
レ八一をおろしてフレームを 
手前しりぱいに引き出ず。 

水巧入っている場合巧あるの 
で水平に弓 I きおして < ださし、。 

フ レー ム手前の カバー 
(▲部）を手前側におこす。 


製氷皿を フレーム か5取 
りはずす。 

フレームが引き出せない場合、 
じす33ページ ) 


3 製氷皿を水洗いする。 


4 製氷皿を取り付ける。 




製氷皿フレームを手前いっぱ 
いに引き出し8個用、6個巧 
いずれかの製氷皿をフレーム 
にセットしてカバーを閉じる。 

水を入れて t 、 ソトしないで< 
ださい。 

フ レー ムをカチッと止まる 
奥まで確実に押し込み、フ 
レー ムの レバーを 励ず る。 


製氷停止ボタンを巧して、 
自動製氷運転を開始しまず。 

’製氷停止ランプ巧消むしてぃ^^ 
ることを確認して < ださし 、。 y 


Q 

禁止 


• 製氷皿をはすすときは化す「製氷停止」を確認してな5はすして < ださい。（故障の原因となります） 
•製氷皿の付け替えやお手入れで製氷皿をはすしたままじしない。（製氷クースに水がこぼれる場合巧あります) 
• ブザー巧鳴っているときは製氷室のドアを開けない。（動作を停止します） 

• 製氷皿に水を入れて取り付けない。 （1 枚氷や巧障の原因じなります） 

• 製氷皿を取りはすした奥の部分 I こまを入れない。 

• 製氷室内に水をなけない。 


織:他機能 


半ドアアラーム入/切 


扉操作"•ネル 

半ドアアラームと各ボクンの操作音を止めることなでさます 。I 


g 额アラームを止めるとぎは 


八イスピードを凍 
ボタンを"ピピッ" 
と鳴るまで"ぶ 
巧しつづける。 


ハイスピード 
W ぶ凍 


ク 




八イスピードを凍 
ボタンを巧しラン 
プを消す。 


ノ\イスピート:_ 
ぶ凍 


ランプ消'’灯 



-^)))贾びアラームを鳴5すとぎは 

/ 八イスピードを凍 
ボタンを"ピピッ" 


ク 


と鳴るまで"ぶ 
巧しつづける。 

ハイスピード 



八イスピードを凍 
ボタンを巧しラン 
プを消す。 


ノ\ィスピード I 



ランプ点’灯 


ランプ消な 


• 据え付け時は、アラームが鳴る状態に設定されています。 

参電源プラグを抜き差ししちり、停電復帰した後はアラーム巧鳴るが態に戻ります。 

• 「製氷おそラじ」運転中のアラームを止めることはできません。 

((1 了「製氷おそうじ」は27ぺージ） 

参「ハイスピード;ちず(ハイ;; i ピード製氷)」運転中にアラームの入/切操作をすると 「 A イスピード 
を凍り\イスピード製ホ)」は解除ちれます。 


MEMO 


その他機能 


















































































































mmmmmmrm 


まず、次のことをお調べ < ださい。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。（に沪保証とアフターサービス…39ぺージ) 


こんなとさ 


お調べください 

こんな理由です 

• 電源は供給ちれています灯？ 

• 電源プラグ巧抜けていまだんな？ 

• ヒューブやブし一力一など巧切れていませ 
んな？ 

•停電ではありません灯？ 

•正しく据え付けされているなご確認くださ 
い。 

•冷蔵庫じ、直接日光け'当たっていまだんな？ 

•お< 1こ乃スしッジなど、発熱器具はありまだ 
んな？ 

• 冷蔵庫の周囲に充分すき間巧空し\ています 

わつ 

( に F 8ページ） 

• 据え付け直後ではありまだんな？ 

•冷えるまでに約4時間、夏場は半日が上灯0 
ること巧あります。 

• 温度調節な'、「弱」じなっていません灯？ 

• 温度調節を r 中」または r 強」じして < ださし、。 

(に r 13,16ページ） 

•冷蔵庫の中を fi 佳認して < ださい。 

• 食品をつめ過ぎてはし''まだんな？すき間を 
あけて取納して < ださい。 

• 熱いものを入れていません0?庫内の温度巧 
あ巧りやす < なるので充分)ちましてな5入 
れて < ださい。 

•食品などで冷気の吹き化し□をみちいでし、 
ませんな？冷気の流れな'悪<なります。 

• 扉をひんぱんじ開けていません灯？ 

• 充分じ冷えるまでに時間巧ななりますので、 
扉の開閉をできるだけみな < して < ださし、。 

•扉び食品に当たって半開きになっていませ 
んな？ 

• 扉を閉めたときに食品巧あた5ないよラ収 
納して < ださし、。 

•ドアパ、ソキンブと本体の間にビニール袋な 
どけ'はちまっていたり、すき間巧あいていた 
りしていませんな？ 

• 貨品•ビこール袋など巧扉じはさま5なし、よ 
ラに閉妨てくだちい。 

•「ハイスピード冷凍」中は冷凍室を優先して 
冷却しますので、冷蔵室の温度巧あ巧りやす 
<なります。 

•扉の開閉をみな< して <ださい。 

•「ハイスピード;令凍」または「/ \イスピード製 
氷」終3直後ではありません灯？ 

•「ハイスピード冷凍」または r ハイスピード製 
氷」終3後の日0分間はランプは点むします 
巧、運転は行いません。 



ぶ< えない 



ろ 
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(つづ <) 


こんなとさ 


お調べください 


こんな理由です 


I 温度調節巧 r 強」(チルド)じなっていません 
灯？ 


I 冷蔵室温度調節を r 中」じして < ださい。「強」 
(チルド)①ときは食品や給水タンクの水巧凍 


りやす <なります。 


に 尹13 ページ） 


を蔵室-野菜 
室の食品び凍 
る 


• 周囲の温度巧 5 でが下になっていません 
な？ 


• 給水タンク①水巧凍ることげあります。冷蔵 
室温度調節が弱」::すると凍りに << なりま 


す。 


に F 13ぺージ） 



I 水分のをい食品を冷蔵室の棚の奥やフしッ 
シュルームじ入れていません灯？ 


I 冷気の吹き化し□じ近いと凍ること巧あり 
ます。特に生飲料は破裂する恐れ巧あります 
ので、充分ミち意して < だちい。 


I 野菜室はクースの周りな己間接的にを巧しているので、クース①温度巧低 < なつています。 
発泡スチ□ールの卜しイなどを敷 < と、凍結を防げます。 


1> 9 © 


I 湿度巧高 < なると)令蔵庫外側やドアパ、ソキ 
ンブ、扉に露巧つ < こと巧あります。また扉 
開閉をしたあと、冷気じより扉表面巧< もる 
こと巧あります巧、異常ではありません。 


•扉はしつなり閉まっています灯？ 


I 扉巧食品に当たって半開き I こなっていませ 
ん灯？ 


露や霜び付く 


I 冷水ボトルなどの水巧こぽれていまだん 
灯？ 



I 扉を長<開けていたり、開閉回数巧を<あり 
まだんな？ 


I 野菜室げ結露する。 


I 乾いた巧で/ろき取って < ださい。 

I 冷凍室温度調節を r 弱」じすると露げつきに 
<<なります。 


• わす'好な扉の隙間でも霜や露巧つ < こと巧 
あります。 

• 引き化し扉巧開いていた場合、特にドア枠に 
霜びを <付< こと巧あります。 


• 空気中の水分巧)令やちれると霜や露じなり 
ます。 


I 野菜の乾燥を防ぎ、長持ちちせるために室内 
を高湿度になっているためです。 

( にす17 ベージ） 


I 食品のにおい巧気になる。 


庫內のにおい 
び気になる 


I 脱臭機能は全てのにおい成分を取り除<こ 
とはできません。においの強い食品はラップ 
などで密封をして保存して <ださい。 


プラスチックのよラなじおい巧気になる。 


•庫内にはプラスチック部品をを<使用して 
しほす。庫內巧冷えると徐々じみな < なりま 
す。 


故障かな別と思った5 (っづく) 


あ困りのとさ 


の 
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まず、次のことをお調べ < ださい。 

それでも具合の悪いときは、お買い上げの販売店にご連絡 < ださい。（に沪保証とアフターサービス…39ぺージ) 


こんなとを 

お調べください 

こんな理由です 

音びラるさい 

•床巧しっ灯りしていますな？ 

• 丈夫で水平な床に据え付ける灯 
丈夫な板を敷し^て据え付けて < だちい。 

( に F 8 ページ） 

• 据え付けに r 巧たつき」はありません灯？ 

• 冷蔵庫の周囲にものな'落ちていませんな？ 

• ものに当たって音巧化ている場合は、取り除 
いて < ださし、。 

•背面巧壁などじ当たっていませんな？ 

•冷蔵庫の周囲じすき間を開けて < ださし、。 

• 脚カバー巧はすれていまだん灯？ 

•脚カバーをきちんと取り付けて < ださし、。 

音び大をい 
気になる音び 
する 

/ このよラな音 \ 
は異常では 
\ 友 0 ま杜んノ 

• ときどき運転音巧大き<なる 

• 据え付け後、庫内け'をえるまでは大きな力で 
運転するので、音巧大き < なります。 

• この)令蔵庫は P AM 制御圧縮機を搭載して 
し、ます。扉開閉巧をし''時や周囲の温度巧局い 
とき、また霜取り後は高速運転に切り替わる 
ので、音巧大き < なります。 

•水の流れるよラな音(チヨ□チヨ □) 

•衝突するよラな音（コッコ、ソ） 

•沸騰するよラな音(ボコボコ） 

•肉を焼 < よラな音(ジ'ュー） 

• 冷却のための液(冷媒)巧流れる音や、除霜時 
①水①流れる音、嘉発する音です。圧縮機の 
停止中にも聞こえること巧あります。 

•何灯引っ灯なるよラな音（コッコ、ソ〕、ソ） 

•うなるよラな音（ブーン） 

• 圧縮機運転前後や冷蔵室扉開閉時の庫内温 
度を制御するためのモーター等の音です。 

•ギュイーン、ガラガラ、ゴボゴボ 

• 自動製氷機巧離水や給水をする音です。給水 
タンクな'空のときじち約2時間ごとじ自動製 
氷機①ポンプの音巧' します。 

製氷停止じすると音巧化な< なります。 

•きしむよラな音（ピシッ） 

• 扉を開けると、庫内温度の変化じよりプラス 
チック部品巧きしみ、 r ピシ、ソ」と音巧します。 
また、扉が閉まっていてち同様の音巧するこ 
とけ'あります。 

•扉を閉めた直後の（シュ、ソ）といラ音 

•庫内に入った空気巧急に;令やちれて、圧力巧 
一時的に低 < なるために化る音です。 

•冷蔵室扉を閉めた直後①フアッの回転音 

• 扉を開けた時の庫内の温度上昇を素早<回 
復ちだるためじ、扉を閉めた直後に「オート 
クール」をしている音です。 


「オートクール」は、巧の操作でやめることガできます。元 I こ戻す場合は、同じ操作を繰り返します。 

.庫内操作パネルのスピ-ド 2 .スピ - ド;令蔵ボタン 

冷蔵ボタンを"約 3 秒"押す。 -を押しランプを消す。 


ランプ点な 


J 返し式9 〇 
スピードを蔵 LL 一 


ランプ消‘な 
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こんなとさ 

お調べく ださい 

こんな理由です 


• 自動製氷機を r 製氷停止」じしていません 
灯？ 

• 「製氷停止」ボタンを押して表示ラップを解 
除して < ださい。 （にす21ぺージ） 


•給水タンクに水び入っていますな？ 

•給水タンクに水をいれて < ださし、。 

( にす 18ページ） 


•給水タンク巧奥まで正し<入っています 
灯？ 

•給水タンクを r タンク t ット位置」①奥まで 
確実に押し込んで<ださい。 

( に F 18ページ） 


•製氷スコップは正しい位置じあります灯？ 

• 貯水部分に放置してありますと、検巧しバー 
に当り、氷巧できな < なります。 

( に F 19ページ） 

製氷でさない 
がの量び少な 

•製氷クースに食品など氷な外のものを入れ 
ていません好？ 

•検知しバーに当り氷巧できな<なります① 

で、入れないで < ださし、。 

( じす 19ページ） 

い 

•製氷クースの氷げいっぱいになっていませ 
ん灯？ 

•製氷クースの氷を手前じな 5 して<ださい。 


• 給水タンク①水巧凍っていません灯？ 

•凍って し ^る場合、冷蔵室温度調節を r 弱」じし 
て < ださい。 （じす13ぺージ） 


• ミ争水フィルター巧ち<なっていません好？ 

•ミ争水フイルターを交換して<ださい。（約 3 
〜 4 を巧目まです。） （じ す 26ぺージ） 


•停電はありませんでした好？ 

• 冷凍室巧充分にをえるまで氷びできません。 


• 扉を。んぱ / v じ開けた U 、 大量の貨品を一度 
じ入れまだ / v でしたな？ 

• 冷凍室巧充分に;令えるまで氷巧できません。 


•使いはじめなど冷凍室巧充分む令えていないときは、氷巧化来るまでに約 6 〜別寺間、夏場は 

24 時間 < 己いな灯ること巧あります。また、冬場は 1 回あたり 4 時間程度灯灯ります。 

フレームび 引 
さ出せない 

•しバーをおろしましたな？ 

• しバーをおろして好 5 フしームを引き化し 
て < ださい。 （じす28ぺージ） 

• 製氷停止ボタンを押しました灯？ 

•離氷動作中です。製氷室扉を閉めて、製氷停止ボタ 
ンを押し、 r ピピッピピッ•'」としば 5< 鳴り続け 
た後、 r ピーッ」と鳴り終わってな己フしームを引 
き化して<ださし、。 （Cr 21ぺージ） 


• t しクト製氷で設定を変更した直後は乂①大きち巧す <1 こ変わ 5 ない場合巧あります。 

がの大きさび 
変わ 5 ない 

• 給水タンク①水巧かな < なると"大きめ"① 

氷巧化来な < なる場合巧あります。 

•給水タンク 1 こ水をいれて < ださし、。 

( に F 18ページ） 

• 平行調整巧す'れていません灯？ 

• 平行調整巧す'れていると均一な氷巧化来な 
し、場合げあります。 （ 〇" 8ベージ） 


•長時間、お氷したままになっていません灯？ 

• 氷が昇華するた故です。 

がび丸<なる 
/]、さくなる 

•扉を〇んぱんに開けたり、長時間開けたまま 
にしていません灯？ 

• 冷凍室げ充分にをえるまで氷巧できません。 

つなびつてい 
る 

突起びできる 

•停電になったこと巧ありません好？ 

• 冷凍室巧充分に;令えるまで氷巧できません。 

•製氷皿に水を入れた状態で取りつけません 
でした灯？ 

• 製氷皿は化す'空の状態で取りつけてくだちい。 


• 給水タンク①水巧な < なったり、水を補給したときの最初の氷はつな巧ったり、ルち < でき 
ることな’あります。氷巧つな巧ってしぶ場合は、付属の製氷ス〕ップで離して<ださい。 

鱗突起 

•均一な氷を作るた妨じ、製氷皿じは水路を設けています。この水路が水のはしじ突起として 
残ります。 


(つづ <) 


故障かな別と思った5 (っづく) 


あ困りのとさ 


33 





























































こんなとさ 

お調べください 

こんな理由です 


• 製氷皿を取り付けない状態で使用していま 
せん灯？ 

• 製氷皿はむす'取り付けたが態でお使い < だ 

ちい。 （ CZl 9 i 28 ぺージ） 


• 製氷皿に水巧入ったが態で自動製氷コー 
ナーに t ットしませんでしたな？ 

• 製氷皿はむす'空の状態で t 、ソトして<だち 

し、。 （ ICF 19|2 日べー ジ） 


•製氷皿に傷巧ついていませんな？ 

•お手入れの際1こたむしやみ巧き粉などを使用す 
ると、製氷皿に傷だつき、離氷しじ <<なります。 

製かケース內 
に水びたまる 
連結がになる 

• フしームを弓1き化した後、水や乂巧入ったま 
ま再度 t 、 ソトしませんでしたな？ 

• 製氷皿の付け替えやお手入れのときし义外はフ 
しームを引き化ちないで < ださい。引き化し 
た場合は、化す'皿を空の状態じして t ットし 
なおしてくださし、。 （ にす19|2日ぺージ） 

• フしームな'奥まで tz 、 ソトちれています灯？ 

•フしームを引き化した後、再度 t 、 ソトする際 
奥まで t 、 ソトしフしームのしバーをあげて 
<ださし、。 （にす19|2日ぺージ） 


• 製氷停止ボタッを押ちすじ製氷皿を取りは 
す'しませんでした灯？ 

• 製氷皿を取りはす'すときじは化す'製氷停止ボ 
タッを押して < ださい。（に尹28ベージ） 


• 製氷皿を取りはす' している間に停電じなり 
ませんでしたな？ 

• 停電灯己復帰すると自動的に自動製氷運転 
じなります。再度、製氷停止ボタンを押して 
<ださし、。 （にす21ぺージ） 


• 給水タンク巧ちれていたり、水巧古 < なって 
いません灯？ 

• r めめり」や r 水アカ」①発生を防 < ため、給水 
タンクは週に一回水洗いをして < ださし、。 

( に r 26ベ-ジ） 


•淨水フィルターをはす'していまだんな？ 

♦正しい位置につけて<だちい 。 （CZ 26ぺージ） 

がびにおラ 

♦を水フィルターな'汚れていたり、古くなっていませんな？ 

• ミき水フイルターの交換は約3〜4年巧目安です。 

• お手入れに洗剤や、漂白剤などを使用していまだんな？ 

•浄水フイルターは水洗いしてくだちい。 

( に F 26 ページ） 


• じおいの強い食品をラップしないで入れて 
いません打？ 

•脱臭機能は全ての1こおい成分を取り除<こ 
とはできません。においの強い食品はラップ 
などで密封をして保をして <ださし、。 

がに白いにごり 
び あ る 

•もともと、水の中に溶け逆んでいた空気の微細な気ミ包巧、氷の中に閉じこめ邑れた為です。 

• ミネラルウオータや井戸水で製ホ:していません0?ミネラル分のをい水で製う J (すると、白色 
①浮遊物（カルシウム結晶）巧できること巧あります。害はありません。 

r 製かおそうじ」 
をしたのに水 
び出てこない 

• 自動製う材幾を r 製氷停止」じしていたときは、給水経路巧'凍結し、水巧化ないこと巧あります。 
「自動製氷」じ設定し、3日分経過して製氷おそラじ」①操作をして<ださい。 

給水パイプび 
あたたかい 

•ヒーターで凍結陌止している為です。異常ではありません。 

を蔵庫の側面び熱 
くなる。足元から 
暖かい風び出る 

•庫内の熱をフアンや放熱パイプで庫外に逃巧しているためです。使いはじめや夏場は5 0〜 

6 0でになることもありますな'、安全上、性能上は問題ありません。 

扉を閉めた直後開 
けようとずると扉 
び重く感じる 

•庫内に入った空気巧急に;令やされて、圧力巧一時的に低 < なるためです。 

本体に軸れると"ピ 
シッ"とわずかに電 
気を感じる 

• 電気回路上、アース(接地）におして電気容量を生じる場合巧あります巧、巧障ではありません。 
気になる場合は、アース(接地）をおすすめします。 

扉操作パネルの 
ボタンが暗い 

•省エ不のた妨、ボタンを押してランプが点むしてな5、約10秒後にランプが若干暗くなりま 
す。 

扉を閉めると他 
の扉が開 < 

•各室は冷気通路でつな巧っているため、扉を閉める風圧で他の扉巧一瞬開 < こと巧あります。 
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庫内操作パネ 
ルの「製氷停 
止ランプ」び点 
滅している 

• 弱-、 

製が停止 

水 

製氷©そラじ S 秒}甲し 


故障をお知5せしています。 

• r 製氷停止ランプ」好'点滅しているときは、自動製氷機•温度制御または、霜取り装置 
などに異常巧あることをお知己せしています。お買い上げ販売店じご相談 < ださい, 
•ご相談の前に、下表の内容をご確認 <ださい。点滅が消えれば正常です。 

• ただし下表の点滅パターン場合は、 S 如章でな < ても表示する場合があります。 


P 点滅バターン 

考え台れる原因 

ご確認いただきたいこと ^ 

3回点滅 

• 製氷皿おお氷量検知し/ \'一に、 
食品などげ当っている可能性 
があります。 

• 製氷室を空じして、 r 製氷おそラじ」 

を実施してくだきし、。 

3秒点む後 

1回点滅 

• 冷凍室扉が、食品などじ当って 
半開きになっている可能性巧 
あし J 式す D 

•冷凍室扉がきちんと閉まることを 
確認、し、冷凍室巧が充分冷えるま 
でお待ちください。 

3秒点な後 

2回点滅 

• 冷蔵室扉が、食品などじ当って 
半開きになっている可能性げ 
あります。 

•冷蔵室扉がきちんと閉まることを 
確認、し、冷蔵室内丹’充分冷えるま 
でお待ちくだちい。 

‘‘ピピッピピッ 
ピピリ’’と 

1晴りなな'目点滅 

• 電源を入れた直後や離氷動作 
中じ製氷停止ボタンを押した 
ときじ起こります。 

•しばらく (約30秒)待つと"ピ-ッ " 

と鳴って製氷停止が態1こなり、点 
滅げ消えます。 


(にす19ぶ7ペー: 


(にす1已ペー; ■ 


(に f 21ぶ日ペー: 


テレビ•ラジオ 
などに雑音び 
入ったり、映像 
び乱れたりす 
る 


この)令蔵庫は圧縮機を PAM 制御しているちめ、ご< 微量な 
タイブ巧発生しています。テしビ•ラジオ•インターフォンな 
どの機器な5離して据え付けて < ださい。電源はアンテナ線 
など灯5離れたところな己とり、単独アースをすることをお 
すすめします。 



霜取りは 


I 冷巧器じ付し''た霜は自動的じ解けます。解けた水は嘉発皿じたまり、自動的じ嘉発します。霜 
取りは操作は不要です。 JS (日本工業規樹では霜取り中およけ霜取り終了後の冷凍負荷温度 
(食品温度)①上昇巧5でし义下と規定ちれています。 


苗做麥ををには 


■ 


(つづく） 



塗装面に傷び 
ついたとさは 

•放ってお < と、ちひ'や塗装の/ \ガしなど巧発生しますので、早めに処置して < ださい。 


停電したとき 
は 


I 扉の開閉を減らし、新たな食品の保をはちけて<だちし''。 


長期間使わな 
い時は 


電源プラグを抜いて灯己庫內や自動製氷機のおそラじをし、2〜3日間 
扉を開けて乾燥ちせて < ださい。 


み。 



庫内の食品温 
度をはかるに 
は 


I 冷蔵庫用温度計をご利用<ださし、。 

温度を化の著しい庫內①空気温度ではな <、食品に近い温度巧測れます。 
冷蔵庫用温度計 部品番号 R -624 FB 023 


V 



• 一般のアルコール温度計で測る場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約1 00 ml ①水を入れた容器 
をおき、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度巧得己れます。 


故 

障 

か 

な 

ク I 

と 

思 

ご 

た 

ら 


く 


I 冷蔵庫の扉巧開<角度をルち<化来ます。 


扉を開いたと 
をに家具など 
に当たる 





部品番号 

ち扉 

R - SF 42 VM 301 

左扉 

R - SF 42 VM 302 


部品および取 U 付け作業や費用など、 
詳し < は販売店じご相談 < ださし、。 


> •こんなとさには(つづく) 


\)/ \)y 
、■:/ 、、/ 




あ困りのとキ J 


3已 








































































































墜殺き指げ 


(つづさ） 


移動-運搬のとを 



f 庫内の食品を取り出す。 

2 自動製氷機の水を巧く。 

〇 給水タンクの水をすて、 
Q 空にずる。 

J ! 電源 プラグを巧き、アー 
ス線をはずす。 

E 調節脚を上げる。 

|/ (防日ページ） 


自動製氷機の水巧き 

0製氷クー3①底1こ、 
きれいなタオルを 
敷き t 、 ソトする。 

、 

rg ) 給水タンクをは 
すし、製氷室•冷 

S 室の扉を閉めブ^^ 

庫巧操作バネルの 

製氷停止ボタンを 。，此 -' ソ '' 

"約5秒，， ピ — ’リじ 

巧にづける。製が S を^^をが 

製氷 3! 巧ラじ导 ju 

(4) 約3分後にアラーム巧止 
まった5製氷クースじ 
たまった氷种水をタオ 
ルと共に取り除く。 

J 


A 注意 


■ を蔵庫を移動-運搬ずるとをは、通路に防護シートなどを 
敷いてか5行ってください。 

冷蔵庫内部の蒸発皿（外部な5見えまだん）および給水タンク巧に水巧 
残っていると、移動-運搬時に水び床面にこぼれることがあります。 



参扉が開た、ないよう I こ、テープでしっけり固定して<ださい。冷蔵室扉のハンドルじは、 
テープの下に紙などをあてて、粘着剤巧ハンドルじつ灯ないよラじして<ださい。 
♦ま全上、むす'4人で運搬して<ださい。 

参イラストのよラに扉を上じして運搬して<ださい。 

•引き化し式扉の取っ手を、運搬時に使わないで<ださい。破損の原因じなります。 
♦車などで運搬の際は、 横積みをしないで <ださい。圧縮機の故障の原因じなります。 
♦取っ手(手0け部）をクしーッ等で吊5ないで<ださい。落下する恐れ巧あります。 
♦冷蔵庫底面のシール材は、放熱効率を上げるための部品ですので、取己ないで<ださい。 


取っ手（手かけ部）を持つ。 


A 警告 


■ 背面*側面などをぶつけたり傷つけたりしない 

壁内の配管な邑冷媒が漏れおすと、义お-爆発の原因となります。 


阻 



躍 I 巧口て 



お 

ち 

R - SF 54 VM 

種 

類 

冷凍冷蔵庫 

定巧巧容積 

535 L 


冷蔵室 

273 L 


野菜室 

99 L < 61 L > 


ち凍室 

163 L く 100 L 〉 

外斤 

ミサま 

巾畐740 mm X 奥巧 675 mm X 高さ181 9 mm 

定格電圧 

100 V 

をな周波数 

已 0/60 HZ 共用 

電動機の定巧 
消費電力 

125 W 

電熱装置の定 
巧消費電力 

197 W 

J 1 S 巧間 
消費電力量 

を蔵室扉内側の品質表示ラベルに表示してあります。 

質 量 

95 kg 


託品 


冷蔵室 


高さ巧わるん棚 …2 

ひつくり方'えるん棚…1 
氷温クース …1 

スライド卵クース…1 
卵スタンド （14 個用）…1 
入れなわるポクリト让 )( 下)…各1 
ポク、ソト（ち） …1 

高さなわるポクット（ち)…1 
ダブルポクット(ち)(左)…各1 
卵スタンド （1 日個用）…1 
給水タンク …1 

給水パイプ …1 


野菜室 


野菜クース 
ル物野菓クース 


製氷室 


製氷クース 
防音7ット 
巧変シキリ 
製氷スコップ 
製氷皿 （8 個用） 
製氷皿 （6 個用） 


冷凍室上段 


上段フリーザークース…1 
アル S 卜しイ …1 


冷凍室下段 


薄形スライドクース…1 
スライドクース …1 
冷凍かけ防止力 t 、 ソト…1 
下段フリーザークース…1 


その他 


脚カ パー 
取披説明書 
保証書 


• r 定格内容積」は、日本工業規格 (JIS C 9801) に基づき、庫内部品のうち冷作す機能に影響巧なく、工具無しにはす'せる 
棚种ク ー3 等を、はすしたが態で算出したものです。 r 定格内客積」には、 r 食品収納又ぺ一:^」と「冷気循環::^ぺ一又」を 
己みます。 

• く 〉内は、 r 食品収納3ペースの目安」です。引き化し式貯蔵室(野菜室，冷凍室)①場含、 r 定格巧客積」と併せ r 食品収納 
:ペー::^①目安」を表示しています。 

•霜取りは1日]〜2回程度、]回の霜取り時間は20〜30分程度です。 


冷蔵庫の消費電力量について 


■ JIS 年間消費電力量は、国際規格じ準じて 、 JIS C 9801で巧め己れた須蜡方法と計算方法において得5れた値を表示し 
ており、凍結防止等の保証用ヒーター類は通電しないで測定しています。 

■使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周旧温度や湿度、ドア開閉頻度、新し<入れる食品の量や温度、 
使い方等じより変動すること巧あります。 

■消費電力量の測定基準 



」1 S C 9 8 01 

種 類 

を凍冷蔵庫 

冷蔵庫 

を凍庫 

「スリースター」「フオースター」機種 

庫内温度 

を凍室 

を蔵室 

冷蔵室 

を凍室 

-18でしツ下 

巳でが下 

5でが下 

-18でが下 

扉開閉回数 

8回/曰 

2已回/曰 

2已回/曰 

8回/曰 

周囲温度 

2巳で 

周囲 湿度 

7 0 ± 己％ 

消費電力量 
の表示 

JS 年間消費電力量 （ kWh / 年） 

W 25 X 365 日/年 


W 25 :周囲温度2日ででの1日当たりの消費電力量 ( kWh / 日） 


こんなとさには(つづき) 


仕様/消費電力量について 


お困りのとさアフタ—ヴービス 
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R 娜端 i 围画颐綿麵旨咧 1 できる飾の重さ 


ノンフ□ン冷蔵庫について 


•この)令蔵庫には冷媒なひ'断熱がじフ□ンを使用せす、炭化水素（タンフ□ン）を使用しています。炭化水素は 
オゾン層を破壊せす'地球温暖化へ①該響も非常じみない地球環境に配慮した物質です。 

• タンフ□ン)令媒は可燃性です。 ） 令媒は)ち媒回路に密封されており、通常のご使用で漏れ化すことはありませ 
ん巧、巧巧 一、 冷媒回路を傷つけてしまった場 S ん义気•電気製品の使用を避け、窓をあけて換気して< 
ださい。その後、販売店または修理受付窓 aoiso - sisi - ssi こご連絡<だちし、。 


冷凍室の性能 


この冷蔵庫の冷凍室の性能は HEm (フオースター）です。 
冷凍室の性能は、日本工業規格 (JIS C 9607) じ定め5れた方まで試験 
したとき①、冷凍負何温度(食品温度)じよつて表のしてし''ます。 

■ J にの試験方法は次の通りです。 

• 冷蔵室の温度巧0でな下とな己ない範 H で、最も低い温度じなる 
よラ温度調節をして、試験を巧います。 


記 号 

巧フオー乂夕一 

を凍負荷温度 
(食品温度） 

一18で1；|下 

市販を凍食品の 
貯蔵期間の目安 

約3力月 


• 冷蔵庫の据え付け場所の温度は、1日〜30での範囲を基準として 
し、ます。 

• 冷凍室定格内容積 100 L 当り 4.5 kgL 乂上①食品を24時間な内で 
一18でた I 下に凍結できる性能の)ち凍室を、フォースター室と 
しています。 


■ 市販;そ凍食品の巧蔵期間 

冷凍食品の,時蔵期間は、食品の種類-店頭で 
①貯蔵状態-冷蔵庫の使用を件などによって 
異なりますので、一応の目まとしてご覧<だ 
ちし、。 


収納できる食品の重さ 


棚やケースに収納できる食品の重さは巧の通りです。 




R-SF 已 4VM 

、公 

/で 

蔵 

室 

高さなわるん棚 

19.0kg 

ひつ < り巧えるん刷•固定棚 

19.0kg 

氷ミ品クース上の棚 

10.0kg 

氷温クース 

3.0kg 


スライド卵クース 

1.5kg 

野 

菜 

室 

小物野窠クース 

8.0kg 

野菜クース 

1 日. 0kg 

冷 

凍 

室 

上段フリーザークース 

7.0kg 




冷 

洁 

薄おスライドクース 

5.5kg 

室 

スライドクース 

7.0kg 

下 

段 

下段フリーザークース 

13.0kg 

製 

氷 

室 

製氷クース 

可変シキリをず前につけた場合、小物ちま食品の. 3kg) を収納できます。 

( に r 19ページ） 
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(必ずお読みくださし、) 


保証書（別添） 


保証書は、むす'「お買い上げ日•販売店名」などの記入をお確灯めのうえ、販売店灯5受け取っていただき、内容を 
よ < お読みのあと、大切に保管して < ださい。なお、 貪品の補償など、商品修理];!かの責はご容赦ください。 

- 保証期間-« 


お買い上げの曰か!51年間です。（ただし、)令まサイクル•庫内をま日器用ファソおよびファン亡ーターは、日を間です。） 
なお、保証期間中でも有料じなること巧ありますので、保証書をよ<お読み<ださい。 


補修用性能部品の巧ち巧巧 


を蔵庫の補修用性能部品の保有期間は、製造巧ち切り後9年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するためじむ要な部品です。 


お居されるとをは 


ご起居じより、お買い上げの販売店①アフターヴービ 
スを受け5れな<なる場合は、前ちって販売店じご相 
談<ださい。ご転居充で①日立の家電品取扱店を紹介 
ちせていただきます。 


ご不明な点や修理に関するご相談は 


修理に関するご相談ならびじご不明な点は、お買い上 
げ①販売店または TEL 0120-3 12 1-68 じお問い合わせ 
<ださい。 


修理を依巧されるとをは（出張修理） 


30〜3已ぺージにしたがって調べていたださ、なお 
異常びあるとさは、必ず電源プラグを巧いてか5、 
お買い上げの販売店にご連絡ください。 

■ ご連絡していただをたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただ<ときは、下の 
ことをお巧己せ <ださし、。 


品 名 

曰立を;まを蔵庫 

お 式 

R - SF 54 VM 

/〇ち蔵室扉内側の銘板に記載されている、 
V おすをお巧5せ < ださい。 J 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 

ご住所 

付近の目印なども併せてお巧己せ<ださしん 

おち前 


電話番号 

( ) - 

訪問を望曰 



■ 保証期間中は 

修理に際しましては保証書をご提示 < ださし、。 
保証書の規定にがって、販売店だ修理させていた 
たぎます。 

■ 保証期間が過ざているとさは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望 I こより修 
理ちせていただきます。 

■ 修理料金のしくみ 
修理料金=技術料+部品代+出張料 


などで宿成ちれています。 

巧 

術 

料 

故障した點前廊 C 臟するための継です。樹髓の人件費、 
技術縮費、測定機器など設備費、-般管體など胎まれます。 


部 

品 

巧 

修理に使用した部品代金です。その他修理に 
付帯する部ネオなどを含む場合もあります。 


化 

張 

料 

商品のある場巧へ技術者を派遣する場合の費用で 
す。別途、駐車料金をいただ<場合巧あります。 


※形式は保証書にも記載ちれています。 


ノンフ□ン冷蔵庫について\を凍室の性能/収納できる會 S の重さ•保証とアフタ—ヴ—ビス 


アフタ I ヴ I ビス 








































































